PUESTA EN MARCHA E INAUGURACION 
DEL SISTEMA CLOACAL BARDAS NORTE 



En mayo de 2006 la Vecinal del Barrio Rincon de Emilio requirio al gobernador e intendente 
de entonces, que arbitraran los medios y recursos necesarios de su responsabilidad para 
la concrecion de la infraestructura de saneamiento cloacal que el sector del Rincon de Emilio 
y barrios aledanos necesitaban con premura. Lo hizo remitiendo a cada poder ejecutivo una 
carta-documento exponiendo la situation, la necesidad de solution y la via para hacerlo. 

Posteriormente, en junio de 2008 reemitio otra carta-documento con similar requerimiento 
respecto del ya denominado "Sistema Cloacal Bardas Norte" al gobernador Jorge Sapag. 

Como resultado de dichas gestiones y numerosas reuniones, solicitudes, encuentros y 
seguimiento por parte de las sucesivas comisiones vecinales, se logro el miercoles 22 de abril 
de 2015 la inauguracion del Sistema Cloacal Bardas Norte. 

El sistema en su estado actual tiene capacidad para tratar Kquidos de una poblacion de 10000 
habitantes, con una capacidad de ampliation hasta 50.000. 

Ya funciona tratando los Kquidos de las 60 viviendas del sector AMEBAN. Ahora falta 
conectar la descarga del sector 100 viviendas y cerrar la planta que tanto atenta contra la 
calidad de vida de los vecinos circundantes, obteniendo ademas un ahorro de costos 
significativo para la cooperativa de servicios piiblicos barrial. En simultaneo la municipalidad 
debe construir la red de cloacas comprometida en el acuerdo judicial celebrado en diciembre 
pasado, y conectarla al nuevo sistema. 

La inauguracion fue llevada a cabo por el Ministro de Servicios Piiblicos y Energia Ing. 
Alejandro Nicola en compama de autoridades del EPAS y otros organismos, quedando 
registrada por numerosa prensa. Tambien estuvo presente Veronica Bissutti, quien encabezara 
la Comision Vecinal del Rincon de Emilio cuando se iniciaron los reclamos y principales 
gestiones para impulsar el proyecto, manteniendo aun luego de dejar el cargo colaboracion 
con las comisiones que la sucedieron, para la concrecion de la necesaria obra. 

El Sistema Cloacal Bardas Norte es la planta de tratamiento que se necesitaba para mitigar el 
principal impacto ambiental del Rincon de Emilio y los barrios circundantes al parque norte, y 
dejar de afectar con sus descargas de aguas servidas al no Neuquen. 

Sin dejar de observar el dilatado plazo de su ejecucion, HOY ES UNA REALIDAD, y cabe 
destacarlo como un ejemplo de la importancia de sostener desde la action vecinal respetuosa 
pero no menos tenaz en sintoma con tecnicos y funcionarios, los objetivos identificados como 
principales para el beneficio de la comunidad representada. 

Por todo ello se expresa el reconocimiento a los vecinos promotores, tecnicos, funcionarios y 
mandatarios que a lo largo de estos liltimos anos han sostenido el proyecto hasta su 
culmination. 

Se adjuntan documentos mencionados y fotografias.- 
Neuquen, abril 25 de 2015 
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